


Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne 
novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 
18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
("Narodne novine" broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (,Narodne novine“ broj 134/20) i članka 
22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (,Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), 
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 02. siječnja 2021., donosi 


ODLUKU 
o iznimnom prestanku primjene pojedinih nužnih epidemioloških mjera 
za područje Sisačko-moslavačke županije 


|. 
Ovom Odlukom iznimno, zbog okolnosti izazvanih potresom s epicentrom na području 
Sisačko-moslavačke županije, prestaje primjena nužnih epidemioloških mjera iz točke 
III. stavka 1. podstavaka 1. i 2. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se 
ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 
sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (,Narodne novine“ broj 
141/20) za područje Sisačko-moslavačke županije. 


Sve osobe na području Sisačko-moslavačke županije obvezne su pridržavati se općih 
protuepidemijskih mjera, a osobito mjere korištenja medicinskih maski ili maski za lice 
u zatvorenim prostorima te na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku 
distancu od najmanje 1,5 metar. 


Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o uvođenju 
nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije (,Narodne 
novine“ broj 105/20, 110/20 i 114/20). 


IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ,Narodnim novinama". 


KLASA: 810-06/20-01/7 
URBROJ: 511-01-300-21-265 
Zagreb, 02. siječnja 2021. 
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